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جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة رم 
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نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 





المديرية : الرصافة الثانية 


المدرسة: متوسطة ولاء الاساسية الاهلية 


_ 1421911187001 | ابو الحسن جواد كاظم سمير ا | %3 | 32 | %5 | 22 _ 
| 1421911187002 ]| حسن علي شويل ماتخ ااا | 50 | 42 | 23 | 55 | مل | م 
| 1421911187003 _| حسين حيدر رزاقناصر ااا | 50 | 5 | 27 | 37 | مل | م 
| 1421911187004 | حسين علي شويل ماتخ ا | 50 | 5 | 29 | 28 | مسل | ف 
_ 1421911187005 | سجاد صفاء صالح عبد الطيف 0 | 50 | 22 | 9 | 0 
_ 1421911187006_| سيف خير الله مطشر عودة ا | 40 | 24 | 22 | 50 
_ 1421911187007 | علي قاسم جحيل ربيع ااا | 2g‏ | %2 | %5 | 31 
_ 1421911187008 _| كاظم عدنان ثجيل سلطان 0 | إ4 )| 26 | 21 | 29 
_ 1421911187009 _| كرار بشار لامي محمد اا | 50 | 24 | 22 | 34 _ 
1421911187010 _| مؤمل ناصر حلو مكطوف | 50 | 39 | 23 | 34 
| 121911187011 | محمد جمعة جاير زضر ا | 52 | 33 | 50 | 58 | مسل | هف 
| 1421911187012 | محمد رضارحيم صالخ رضا 0 | 50 | 4 | %8 | 3 _ 
1421911187015 | فيد شع راش تافر ااا | 28 _ | ا2 | 22 | 0 
| 1421911187014 ]| محمد سلمان مهاوي حطاب ا | 51 | 30 | 26 | 55 | مسل | 08 
1421911187015 | مرتضى قراس عبد لعيبي ا | 50 | 27 | 26 | 26 
| 1421911187016 | مقتدى جمعه جابر زشر | 51 | 51 | 35 | 53 | مسل | م 
| 1421911187017 | منتظر مهدي بنون جاير ا | 50 | 35 | 39 | 66 | مسل | 8ف 
| 1421911187018 _| مهدي نصار خير الله كزار 10 | 42 | | 26 | 35 
33 


9 | موسى الكاظم اياد زامل عبد 








برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 
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المديرية : الرصافة الثانية 


المدرسة ِ متوسطة ولاءِ الاساسية الاهلية 


جود رين | اتسا وي 
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